Doc. dr med. BOGUSLAW 


BULANDA 


NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC I DZIADZIUS 


B. ORDYNATOR ODDZIALU UROLOGICZNEGO SZPITALA IM. G. NARUTOWICZA 
W KRAKOWIE 


przezywszy lat 72, zmarl dnia 30 wrzesnia 1976 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek 7 października br. 


o godzinie 12 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają w głębokim żalu pograzeni: 


ŻONA, SYN, SYNOWA, WNUCZKA I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Bakawicka 26, tel. 570-24 


